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Data File Name 17807474f1.D 
Data File Path D:\Msd22\Aout06\0408\ 

Operator 26 
Date Acquired 8/4/2006 14:59 
Acq. Method File MAN_52.M 
Sample Name 178/07 B995474 F1 
Vial Number 5 

Misc Info 176/07 B 995474 Fraction 1 dans lOO^L 
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Temps de retention, temos de retention relatifet target Signal fM1) 


blsms 

SaAndrostanol AC 

Ret TimR 
10,68 

Rel Ret TimP 

Target Signal 
258 

Target Rssrinn^p 
5,012 619 

Etiocholanolone AC 

0.00 

0.000 

272 



Androsterone AC 

0.00 

0.000 

272 



5b Androstan 3a 17b diol diAC 

0.00 

0.000 

256 



5a Androstan 3a 17b diol diAC 

0.00 

0.000 

316 



11 KetoEtiocfioianoione AC 

17.05 

1.596 

271 

46 222 964 

5b Preonan 3a ?ns rlinlHiAr^ 

nnn 

nnnn 

284 




M2 signal 


Name 


5a Androstanol AC 

Etiocholanolone AC 

Androsterone AC 

5b Andnsstan 3a 17b diol diAC 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

11 KetoEtiocholanolone AC 

5b Pregnan 3a 20a riiol rilAt;^ 


Q1 signal 01 Response Q1 Ratin 


243 
257 
257 
316 
241 
191 


5,291,627 





36,126,360 



105.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
78.2 

-JUL- 


M3 signal 


F ■ 
I ' 


iism£. 


( ^ 


5a Androstanol AC 

Etiocholanolone AC 

Androsterone AC 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

11 KetoEtiocholanolone AC 

5b Preonan 3a ?f)a riifil rilAr 


92 signal 02 Response 


204 
201 
218 
241 
256 
286 
344 


3,048,558 




28.286,843 

Q 


Q2 Ratio 
60.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
61.2 
00 
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